OR IS PETE RO DOBLE 

Jose Tomas Buitrago Molina 
Colombia (c) 1 997 
Color arriba 



Cuadrado de 8 cm 
Tamano final 4 cm. 



Diagramas: Jose Tomas Buitrago 


